B 
Andrzej Lorentski 


Obywatel miasta Krakowa, 


b. Inżynier 1 Profesor Instytutu technicznego, 


przeżywszy lat 79, po dlugiej a dolegliwej chorobie, opatrzony ss. Sakramentami, d. 3:90 
Września 1861 roku przemósł się do wieczności. 


W żalu pogrążona familia zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, 
w Poniedziałek dnia 5 Września o godzinie 4 po południu, z domu pod L. 45 przy ulicy Długiej, wprost na Cmentarz. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Wtorek to jest dnia 6 b. m. o godzinie 9 rano, w kościele OO. Reformatów. 


W drukarni Związkowej w Krakowie, Hotel Saski. 
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